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Inż. Tadeusz Gorzkowski 


urzędnik Firmy L. Zieleniewski, Fitzner-Gamper 


przeżywszy lat 35, po ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia I3 stycznia 1954 r. 


Zwłoki przewiezione zostaną do Sosnowca dnia 15-go b. m. o godzinie 9-tej rano z domu żałoby przy 
ulicy Piaski L. 13 w Krakowie. 
Pogrzeb w Sosnowcu odbędzie sig tego samego dnia o godzinie o czem zawiadamia 


zona z rodziną. 


cados ON UFREGO FI U T A Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 


w Krakowie, wi. Graegórzeeka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 i 102-48. 
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